Regd. No . CHD / 0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


NA. 


GOV 


CVT 
. 


OF HN 


ARYN 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 195 - 2017/Ext.] CHANDIGARH , TUESDAY , NOVEMBER 7 , 2017 (KARTIKA 15 , 1939 SAKA) 


हरियाणा सरकार 


जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 


अधिसूचना 


दिनांक 07 नवम्बर , 2017 


क्रमांक 22 / 3 / 2017 - पी०एच०4. - चूंकि , विभिन्न कार्यों / सम्पत्तियों के संचालन तथा रख रखाव की सेवाओं का 
विनियमन , हरियाणा पी०डब्लयू०डी० कोड , हरियाणा सरकार यादि क्रमांक संख्या 9 / 16 / 05 - 3 B & R( W ) 
दिनांक 19 अक्तूबर 2009 ( प्रथम नम्बर 2009 से लागू), में परिभाषित है , जिसमें कर्तव्य तथा दायित्व, अधिकारियों के विभिन्न 
स्तरों को सौंपे गये हैं । 

अब हरियाणा के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 2009 से मण्डल के कार्यकारी अभियन्ता को विभाग के मुखिया के रूप में , 
अपनी अधिकारिता के भीतर कार्य / सम्पत्तियों के संचालन तथा रख रखाव के साथ - साथ जल, ( रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण ) 
अधिनियम 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) सहित विभिन्न अधिनियमों, अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों , 
उपविधियों या किन्ही हिदायतों के संदर्भ में तथा लागूकरण के लिए पदाभिहित करते हैं तथा आगे निम्नलिखित निबन्धन 
विनिर्दिष्ट करते हैं अर्थात्: 
(i) “ कार्यकारी अभियन्ता ” से अभिप्राय है , मण्डल का कार्यकारी अधिकारी जो उक्त कोड के अधीन मण्डल 

अधिकारी के रूप में भी विनिर्दिष्ट हैं । 
___ “ कार्य / सम्पत्ति ” से अभिप्राय है, जन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए संरचना या स्थापना जैसे कि नलकूप , 

जल संकर्म, पम्पईंग स्टेशन , पाईप लाईन तथा उपान्ग , मल शोधन सयंत्र , मल जल प्रणाली, बरसाती पानी 
नाली, बरसाती पानी पम्पईंग स्टेशन । 


पी० के० महापात्र, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग । 
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HARYANA GOVERNMENT 


PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT 


Notification 


The 7th November, 2017 


No. 22 /3 /2017 -PH4. - Whereas, the regulation of the services of operation and maintenance of various 
works/assets are defined in the Haryana PWD Code , notified vide Haryana Government memo No. 9 / 16 /05 -3 
B & R (W ), dated the 19th October, 2009 ( applicable with effect from 1st November, 2009), wherein , the duties and 
responsibilities are assigned to various level of officers. 

Now , the Governor of Haryana with effect from the 1st November, 2009 hereby designates the Executive 
Engineer of the division as the Head of the Department for regulating operation and maintenance of works/assets 
within his jurisdiction as well as in the context and application of various Acts and rules, regulations, bye - laws 
framed under the Acts or any instructions including Water (Prevention and Control of Pollution ) Act, 1974 (Central 
Act 6 of 1974 ) and further specifies the following terms, namely : 

“ Executive Engineer” shall mean an officer in -charge of a division who is also referred as “ Divisional 
Officer” under the said Code; 
“ Work /Asset” shall mean structure or installation such as tube -well, water works, pumping station , pipe 
line and appurtenance , sewage treatment plant, sewerage system , storm water drain , storm water 
pumping station for providing public services. 


P . K . MAHAPATRA , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Public Health Engineering Department. 
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